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29. 

93 8827 
0397 01 

Сыворотка контрольная лошадиная сухая 
«Серконт П-эквин» 3 мл в ампуле. 

ТУ 42.14 
146-79 

литр 

360—00 

30. 

93 8891 
1397 02 

Первый концентрат холинэстеразы. 

Вр. инстр. 
утвержд. 

М3 СССР 

кг 

90—70 


от 3.02.78 г. 

Примечания? 

1) На оптовые цены, утвержденные настоящим дополнительным прейскурантом, распространяются обшие 
указания прейскуранта № 35—02—85 1981 г. издания. 

2) С введением в действие настоящего дополнительного прейскуранта утрачивают силу Позиции 340, 341, 342, 
343, 344 прейскуранта № 35—02—85 1981 г. издания. 


Подп. к печ. 19Ш-198! г. 


Зак. 1874 


Тир. 1400 


Типография Министерства здравоохранения СССР 
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9. 

93 8723 

1197 08 

Аллерген из шерсти овцы. 

Комплект состоит из: 1 флакона аллергена 
(2 мл) — 10 000 PNU /мл; 1 флакона тест- 
контролыюй жидкости (4,5 мл). 

ТУ 42.14 
245-81 і 

ТЫС. 

компл. 

550-00 

10. 

93 8723 
1297 05 

Аллерген из шерсти овцы. 

Комплект состоит из: 1 флакона аллергена 
(4.5 мл) — 10 000 PNU /мл; 1 флакона тест 
контрольной жидкости (4.5 мл). 

ТУ 42.14 
245-81 

тыс. 

комп л. 

1 050 -00 

И. 

93 8723 
0397 06 

Аллерген из шерсти собаки. 

Комплект состоит из: 1 флакона аллергена 
(2 мл) — 10 000 PNU /мл; ! флакона тест- 
контролыюй жидкости (4,5 мл). 

ТУ 42.14 
247-81 

тыс. 

ко мал. 

550 -00 

12. 

938723 
0497 03 

Аллерген из шерсти собаки. 

Комплект состоит из: 1 флакона аллергена 
(4.5 мл) — 10 000 PNU /мл; 1 флакона тест* 
контрольной жидкости (4,5 мл). 

ТУ 42.14 
247-81 

тыс. 

КОМП Л. 

1 050 -00 

13. 

93 8723 

Аллерген из шерсти кошки. 

ТУ 42.14 

тыс. 

550-00 

, 

0597 00 

Комплект состоит из: 1 флакона аллергена 
(2 мл) — 10 000 PNU /мл; U флакона тест* 

248-81 

КО МП Л. 




контрольной жидкости (4*5 мл) <0^/ _ _ __ _— 

- 

тыс 

КОМПЛ. 


14. 

93 8723 
0097 08 

Аллерген из шереги коиіки. 

Комплект состоит из: 1 флакона аллергена 
(4,5 мл) — 10 000 PNU /мл; і флакона тест- 
конгрольной жидкости (4,5 мл). 

ТУ 42 14 
24R-8I 

I 050--00 

15. 

93 8723 
0997 10 

Аллерген из шеренг морской свинки. 

Комплект состоит из: 1 флакона аллергена 
' (2 мл) — 10 0(Ю PNU /мл; 1 флакона тест- 
контролыюй жидкости (4,5 мл). 

ТУ 42.14 
249-81 

тыс. 

ком ил. 

550- 00 

16. 

93 8723 
1097 00 

Аллерген из шерсти морской-свинки. 

Комплект состоит из: 1 флакона аллергена 

ТУ 42.14 
249 81 

гыс. 

КОМПЛ. 

1 050 -00 


(4,5 мл) —10 000 PNU /мл; 1 флакона тест* 
контрольной жидкости (4,5 мл) 
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17. 

936723 
1397 02 

Аллерген из перхоти лошади. 

Комплект состоит из: 1 флакона аллергена 
(2 мл) — 10000 PNU /мл; 1 флакона тест- 
коктрольном жидкости (4,5 мл). 

ТУ 42.14 

250-81 

тыс. 

комял. 

550- 00 

18. 

938723 
1497 10 

Аллерген из перхоти лошади. 

Комплект состоит из: 1 флакона аллергена 
(4,5 мл)—10000 PNU /мл; 1 флакона тсст- 
контрольнон жидкости (4,5 мл). 

ТУ 42.14 

250-81 

тыс. 

компл. 

1 030—00 

19. 

93 8723 
0197 01 

Аллерген из волос человека. 

Комплект состоит из: 1 флакона аллергена 
(2 мл) — 10000 PNU /мл; 1 флакона тест- 
контрольной жидкости (4,5 мл). 

ТУ 42.14 

253-81 

тыс. 

компл. 

550-00 

20. 

93 8723 
0297 09 

Аллерген из волос человека. 

Комплект состоит из: ! флакона аллергена 
(4,5 мл)—10 000 PNU /мл; 1 флакона тест- 
контролыюй жидкости (4,5 мл). 

ТУ 42.14 

253-81 

тыс. 

компл. 

1 050-00 

21. 

938724 
0197 07 

Аллерген из коровьего молока. 

Комплект состоит из: 1 флакона аллергена 
(2 мл) — 10 000 PNU /мл; 1 флакона ал¬ 
лергена (2 мл) — 3 000 PNU /мл; 1 флако¬ 
на тест-контрольной жидкости (4,5 мл). 

ТУ 42.14 

238-81 

тыс. 

компл. 

2 400—00 

22. 

‘ 93 8724 
0697 03 

Аллерген нз сайды. 

Комплект состоит из: 1 флакона аллергена 
(2 мл) — 10 000 PNU /мл; 1 флакона ал¬ 
лергена (2 мл) — 2 000 PNU /мл; 1 флако¬ 
на тест-контрольной жидкости (4,5 мл). 

ТУ 42.14 

240-81 

тыс. 

компл. 

2400—00 
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23. 

93 8724 
0797 00 

Аллерген из трески. 

Комплект состоит из: I флакона аллергена 
(2 мл) — 10 000 PNU /мл; 1 флакона ал¬ 
лергена (2 мл) — 2 000 PNU /мл; 1 флако¬ 
на тест-контрольной жидкости (4,5 мл). 

ТУ 42.14 

241-81 

тыс. 

компл. 

2 400-00 

24. 

93 8724 
0297 04 

Аллерген из целых куриных яиц. 

Комплект состоит из: 1 флакона аллергена 
(2 мл) — 10 000 PNU /мл; 1 флакона ал¬ 
лергена (2 мл) — 3 000 PNU /мл; 1 флако¬ 
на тест-контрольной жидкости (4,5 мл). 

ТУ 42.14 

242-81 

тыс. 

компл. 

2 400-00 

25. 

93 8724 
0397 01 

Аллерген из желтка куриных яиц. 

Комплект состоит из: 1 флакона аллергена 
(2 мл) — 10 000 PNU /мл; 1 флакона ал¬ 
лергена (2 мл) — 3 000 PNU /мл; 1 флако¬ 
на тест-контрольной жидкости (4,5 мл). 

ТУ 42.14 

243-81 

тыс. 

компл. 

1 

2 400—00 

26. 

93 8724 
0497 09 

Аллерген нз белка куриных яиц. 

Комплект состоит из: 1 флакона аллергена 

ТУ 42.14 

254-81 

тыс. 

компл. 

2 400—00 



(2 мл) — 10 000 PNU /мл; 1 флакона ал¬ 
лергена (2 мл) — 3 000 PNU /мл; 1 флако¬ 
на тест-контролыюй жидкости (4,5 мл). 




27. 

93 8724 
0597 06 

Аллерген нз хека. 

Комплект состоит из: 1 флакона аллергена 
(2 мл) — 10 000 PNU /мл; 1 флакона ал¬ 
лергена (2 мл) — 2 000 PNU /мл; 1 флако¬ 
на тест -контрольной жидкости (4,5 мл). 

ТУ 42.14 

246-81 

тыс. 

компл. 

2 400-00 

28. 

93 8891 
1997 00 

Разводящая жидкость — боратно-буфер¬ 
ный раствор (4,5 мл во флаконе, 10 фла¬ 
конов в коробке). 

ТУ 42.14 

251-81 

тыс. 

коробок 

580-00 




